WEGBESCHREIBUNG: 


Auffahrt mit den Gondelbahnen bis zur Hohen Salve (Salvenkirchlein), dann zu Fuß über die Kraftalm (Almwirtschaftskapelle) zur Stöcklalm 
(Mühle und Brotbackofen) und weiter durch den Hexenwald zur Salvenmooskapelle nach Hochsöll (2 Std.). Von hier können Sie mit der Gondel- 
bahn talwärts fahren oder über den Rodelbahnweg vorbei an der Stampfanger-Kapelle ins Tal wandern. (3 Std.) 


-K Wanderung zur Stampfangerkapelle ins Tal. Eine Wanderung vom Berg ins Tal dauert ca. 4 Stunden. 


Mt Hütten: Hopfgarten 


Ausgangspunkt: 21 Alpengasthof Rigi +43 5335 2430 
ee Bergstation Hohe Salve 27 Gipfelalm Hohe Salve +43 5335 2216 
Dauer: 
= 3h 46 Alpengasthof Hochsöll +43 5333 52604500 
2 48 | Gasthof Stöcklalm +43 5333 5127 
4 Streckenlänge: 
7,5 km Kontakt: 
$ Schwierigkeit: Berg- & Skilift Hochsöll 
mittel Stampfanger 21, AT - 6306 Söll 
Almwirtschaftskapelle, Salvenkirche E-MAIL bergbahnen.soell@skiwelt.at 


NET www.skiwelt.at/hexenwasser «- www.hexenwasser.at 


1 BERGBAHN ERLEBNIS-CARD FÜR: 


BERGBAHN 
6 BERG ERLEBNISWELTEN ? 700 KM WANDERWEGE ERLEBNIS-CARD 


13 BERGBAHNEN 50 HÜTTEN UND GASTHÖFE 
(MAI - NOVEMBER) WANDERBUS Brixen im Thale . Ellmau . Going . Hopfgarten 


Itter . Kelchsau . Scheffau . Söll . Westendorf 


